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EL ÚLTIMO HOMBRE LIBRE


Del grifo manaba una catarata


y yo frente al espejo reia


con la gravedad de un muñeco desmembrado


Me perdi en el cruce de caminos


que colgaba del techo. Todas las luces fundidas


Quien soy?. Panico


Acudio a mi alarma la ambulancia llena de narcan que guardo en el bolsillo


Vivi un lustro a escala 1:25.000. No se


quien jugaba a que, ni con quien


De camino al hospital entendi


que la muerte no trasciende al hombre


Caia el sol descubriendo mi torso por la ventanilla


avido de la humedad de mi carne


cuando hui con el perfume del mediodia


hasta que me vencio la noche y
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